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Cif®3 7 H — Euonymus paravagans 
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Euonymus paravagans Z. M. Gu et C. Y. Cheng, sp. nov. 

Species affinis E . vaganst Wall, ex Roxb. >sed foliis majoribus plerum- 
■que oblanceolatis vel anguste ellipticis, petiolis brevissimis vix 2 mm longis, 
petalis breve unguiculatis, capsula in sicco brunneo-purpurea differt. 

Frutex scandens , radicellis adventitiis , ramulis junioribus laevigatis. 
Folia opposita , sempervjrentia , chartacea, oblanceolata vel anguste elliptica 
faro lanceolata, (5)7.5—12( 17) cm longa, 2,5—5 cm lata, apice b r eve acu¬ 
minata usque acuminata basi cuneata usque late cuneata,margine remote ser- 
rulata, nervis lateralibus 4—6 utrinque prominentibus, nervulis paulo con- 
spicuis, petiolis brevissimis vix 2 mm longis. Dichasia axillaria vel r a mealia, 
2 —4—dichotoma, pedunculis 1—2.2 cm longis, pedicellis quadi'angulatis, bre- 
vibus , centralibus 3—5mm longis, ceteris vix 3mm longis. Flores albi , 
sepalis semi-orbiculatis , margine dense denticulatis , petalis rotundatis 
breve unguiculatis, circ. 3mm diam., disco carnoso 4-lobato. Stamina 4 ad 
marginem disci inserta, filamentis brevibus circ. 0.5 mm longis, antheris 1 
:mm longis. Ovarium in disco semi-immersum, 4—loculare , ovulis 2 in quo- 
•que loculo collateralibus pendulis. Stylus brevis. Capsula depresso-globosa, 
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leviter 4—lobata, circ. 1.3 cm diam,, in sicco brunneo-purpurea , plus min- 
usque pallido-furfuracea. Semina arillis aurantiacis toto inclusa. 

Yunnan (s$f) t Tengchong (HI# 1 ) , alt. 8000 m, in forests , climbing on trees, 
April 21, 1984, Z. M. Gu (1®^) 84048(Type PEM)„ 
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$j7.5mm„ $14, £ 

r f ; ?£2l;£j££&£fc» 7£MfH$S> 0,5mm, 1 mnui^T^nP -^!E 

4^, K$$g2, ftttia. I!$jfia$tt' KHtt4a!a, M&ito 

i.3cm, **}&, o ftfsai-i. 

5«, Mtt. &$2000 m, #tfi, 1984 ^4^210, fl|&H 84048 («5£*S*, 
*#Jg$B*;E^ E. vagans Wall. m&, GH J&> »j- «. 
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